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■ データ通信マニュアルについて 

本マニュアルでは 、 FOMA F 902 iS でデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、 
CD - ROM 内の 「 F 902 iS 通信設定ファイル（ドライバ )」 「FOMA PC 設定ソフト」のインス!-ール 
方法などを説明しています。 

■ Windows XP の操作について 

本マニュアルは 、 Windows XP Service Pack 2に対応した内容となっております。お使いの環境 
によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。_ 
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データ通信について 

ここでは、 FOMA 端末で利用できるデータ通信の形態 
や利用時の留意点について説明します。 


利用できる通信形態 


利用できる通信形態は、パケツト通信、 64 K データ通 
信、データ転送の3つに分類されます。 

• パソコンと接続してバケツト通信や 64 K データ通信 
を行ったり、電話帳などのデータを編集したりする 
には、本 CD - ROM からソフトのインス!ルや各種 
設定を行う必要があります。 

• F 〇 MA 端末は 、 Remote Wakeup には対応してい 
ません。 

• F 〇 MA 端末は FAX 通信に対応していません。 

• ドコモの PDA 、 musea や sigmarion n と接続して 
データ通信を行うには、 musea や sigmarion n の 
アツプデートが必要です。アツプデートの方法など 
の詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。 

パヶツト通信 

送受信したデータ量に応じて課金されるため、メール 
の送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりと 
りするのに適しています。ネツトワークに接続してい 
ても、データの送受信を行っていないときには通信料 
がかからないため、ネツトワークに接続したまま必要 
なときにデータを送受信するという使いかたができ 
ます。 

ドコモのインターネツト接続サービス mopera U や 
mopera など、 F 〇 MA のパケツト通信に対応したアク 
セスポイントを利用して、受信最大 384 kbps 、 送信 
最大 64 kbps の高速パケツト通信ができます。通信環 
境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベス 
トエフォートによる提供です。 

画像を含むホームページの閲覧やデータのダウン□一 
ドなど、データ量の多い通信を行った場合には通信料 
が高額になりますのでご注意ください。 

64K データ通信 

データ量に関係なく、ネツトワークに接続している時 
間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコ 
ンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い 
送受信を行うのに適しています。 

ドコモのインターネツト接続サービス mopera U や 
mopera など 、 FOMA 64 K データ通信に対応したア 
クセスポイント、または ISDN 同期 64 kbps のアクセ 
スポイントを利用して、 64 kbps の安定した通信速度 
でデータを送受信できます。 

長時間通信を行った場合には通信料が高額になりま 
すのでご注意ください。 


データ転送 

US 巳ケーブルを使ってパソコンと接続し、電話帳や送 
受信メールなどのデータを送受信する、課金が発生し 
ない通信形態です。 

參赤外線通信を使って他の FOMA 端末や携帯電話、パ 
ソコンなどとデータを送受信できます。 


ご利用時の留意事項 


インターネットサービスプロバイダの利用 
料について 

パソコンでインターネットを利用する場合、通常ご利 
用になるインターネットサービスプ□バイダ（以降プ 
ロノ（イダ)の利用料が必要です。この利用料は 、 FOMA 
サービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払 
いいただきます。利用料の詳細は、ご利用のプロバイ 
ダにお問い合わせください。 

• ドコモのインターネット接続サービス mopera U や 
mopera がご利用いただけます0 
mopera U はお申し込みが必要な有料サービスで 
す。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもご 
利用いただけます。 FOMA 端末でのインターネット 
接続には、ブロードパンド接続オプションや国際 
□—ミングなどに対応した mopera U のご利用を 
おすすめします。 

mopera はお申し込みが不要で、月額使用料は無料 
です。今すぐインターネットに接続したい方に便利 
なサービスです。 

接続先（プ□バイダなど）について 

バケット通信と 64 K データ通信では接続先が異なり 
ます。バケット通信を行うときはパケット通信対応の 
接続先、 64 K データ通信を行うときは FOMA 64 K 
データ通信、または旧 DN 同期 64 kbps 対応の接続先 
をご利用ください。 

• PIAFS などの PHS 64 K /32 K データ通信や DoPa 
のアクセスポイントには接続できません。 

ユーザー認証について 

接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場 
合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤ 
ルアップネットワークで ID とパスワードを入力して 
ください。 ID とパスワードはプ□バイダまたは社内 
LAN など接続先のネットワーク管理者から付与され 
ます。詳細はプ□バイダまたはネットワーク管理者に 
お問い合わせください。 





パソコンのブラウザを利用してのアクセス 
認証について 

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証で 
FirstPass (ユーザ証明書）が必要な場合は、本 CD - 
ROM から FirstPass PC ソフトをインストールし、設 
定してください。詳細は本 CD - ROM 内の 「FirstPass 
Manual 」 をご覧ください。 


■ FirstPass PC ソフトの動作環境 


項目 

必要環境 

パソコン本体 

PC / AT 互換機 

0 S 

(各日本語版） 

Windows 98 SE ' Me ' 2000, XP 

必要メモリ％ 

Windows 98 SE 、 Me 、 2000 
: 32 M 巳以上 

Windows XP : 128 M 巳以上 

八ードディスク 
容量％ 

1 0 MB 以上の空き容量 

ブラウザ 

Microsoft ® Internet Explorer 5.5 


※：パソコンのシステム構成によって異なる場合が 
あります。 


バケツト通信および 64K データ通信の条件 

FOMA 端末で通信を行うには、次の条件が必要です。 

-接続するバソコンが US 巳ポート ( USB 仕様1 • 1/2.0 
に準拠）を備えていること 
- FOMA サービスエリア内であること 
-バケツト通信の場合、アクセスポイントが FOMA の 
バケツト通信に対応していること 
- 64 K データ通信の場合、接続先が FOMA 64 K デー 
夕通信、または ISDN 同期 64 kbps に対応している 
こと 

ただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑し 
ていたり、電波状況が悪かったりするときは通信でき 
ない場合があります。 


■ データ通信の用語集 

• APN (Access Point Name) 

バケツト通信で接続するプ□バイダなどを識別 
する文字列。たとえば 、 mopera U は 「 mopera . 
net 」 が APN となります。 

• cid (Context Identifier) 

FOMA 端末内に登録するパケツト通信での接 
続先 （ APN ) を管理する番号。 FOMA 端末で 
は1から10までの10件が使えます。 

• DNS (Domain Name System) 

ドメインネーム（例： nttdocomo . co . jp ) を' 
コンピュータで使う IP アドレスに変換するシ 
ステムのこと。 

• OBEX (Object Exchange) 

データ通信の国際規格の1つ。 OBEX に対応し 
ている携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、 
プリンタなどの間で、データの送受信ができま 
す 。 

• QoS (Quality of Service) 

サービスの品質。 通信時に ユーザーの 意図どお 
りに、回線を利用するための技術。 FOMA 端 
末では、接続するとき の 通信速度などを設定で 
ぎます。 

• W-TCP 

F 〇 MA ネツトワークでパケツト通信を行う際 
に、 TCP / IP の伝送能力を最大限に生かすため 
の TCP パラメータ。 FOMA 端末の通信性能を 
最大限に活用するには、この通信設定が必要で 
す。 

• 管理者権限 

Windows XP 、 2000を使用するときに、〇 S 
のシステムなどすべてにアクセスできる権限 
のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコ 
ンの管理者権限を持つユーザーが設定されて 
います。通常、パソコンの管理者権限がない 
ユーザーは、ドライバやソフトなどのインス 
I -ール/アンインス I ルができません。 
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データ通信の準備の流れ 


パケット通信および 64 K データ通信を利用する場合 
の準備について説明します。 


通信設定ファイルをインス I -ールする 
-P4 


パソコンと FOMA 端末を接続する — P 4 


通信設定フアイルを確認する — P 5 


FOMA PC 設定ソフトをインストールする 

-P6 


かんたん設定で 
バケツト通信の 
設定をする 
• mopera U / 
mopera — P 7 
• その他のプ□パ 
イダ- > P 8 


かんたん設定で 
64 K データ通信 
の設定をする 
• mopera U / 
mope 「 a — Pl 0 
• その他のプ□バ 
イダ— PI 1 

■ 


FOMA PC 設定ソフトを 
使わずに通信の設定をす 
る— P 15 


通信を実行する— P 1 2 


通信設定ファイル（ドライバ）について 

パソコンに接続してバケツト通信または 64 K データ 
通信を行うには、通信設定ファイルをインストールす 
る必要があります。 

FOMA PC 設定ソフトについて 

本 CD - ROM から FOMA PC 設定ソフトをパソコンに 
インス I ルすると、パケツト通信または 64 K データ 
通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコン 
から簡単な操作で設定できます。 

動作環境の確認 

通信設定ファイルおよび FOMA PC 設定ソフトは、次 
の動作環境でご利用ください。 


項目 

必要環境 

パソコン本体 

US 日ポート （ USB 仕様 1.1/2 ■〇に 
準拠）を持つ PC / AT 互換機 

0 S 

(各日本語版）※- 1 

Windows 98、 Me 、 2000 、 XP 

必要メモリ 

Windows 98 、 Me : 32 M 巳以上 
Windows 2000 : 64 M 巳以上 

Windows XP : 128 M 巳以上 

八ードディスク 
容量※2 

5 MB 以上の空き容量 


※亏： 0 S をアップグレードして使用されている場合の動 
作は保証いたしかねます。 

※2 : FOMA PC 設定ソフトの動作環境です。パソコンの 
システム構成によっては異なる場合があります。 

春動作環境によってはご使用になれない場合があり 
ます。また、上記の動作環境以外でのご使用による 
問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負い 
かねますのであらかじめご了承ください。 
•データ通信の説明は、主に Windows XP での操作 
方法を例にしています。他の 0 S では画面の表示が 
異なる場合があります。 


インストール/アンインストール前の注意 
点 


• Windows XP 、 2000 で 通信設定ファイルや FOMA 
PC 設定ソフトのインス I ル/アンインス I ル 
を行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持った 
ユーザーで 行ってください。それ以外の ユーザーで 
行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の 
設定操作については、各パソコンメーカやマイクロ 
ソフト社にお問い合わせください。 

春操作を始める前に、稼動中の他のプログラムがない 
ことを確認してください。稼動中のプログラムがあ 
る場合は、プログラムを保存、終了してください。 

春パソコンの操作方法、管理者権限の設定等について 
は、パソコンの取扱説明書をご覧ください。 
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パソコンと FOMA 端末を接続する 

•パソコンと FOMA 端末は、電源が入っている状態で 
接続してください。 

• USB モード設定で 「 miniSD モード」に設定してい 
る場合は、「通信モード」に設定してください。 

春初めてパソコンに接続する場合は、あらかじめ通信 
設定ファイル（ドライパ）をインス!ルしてくだ 
さい0 — P 4 


USB ケーブルで接続する 


參付属の USB ケープルがお使いいただけます。 

US 巳ケーブルの FOMA 端末側を FOMA 端 

末の外部接続端子に差し込む 

US 巳ケーブルのバソコン側をバソコンの 

US 巳ポートに差し込む 

• 通信設定ファイルのインス!ル前にバソコ 
ンに接続した場合は、 USB ケーブルが差し込 
まれたことを自動的に認識してドライバが要 
求され、ウィザード画面が表示されます。その 
場合は、 FOMA 端末を取り外し、ウィザード 
画面で[キャンセル]をクリックして、終了し 
て < ださい。 



• パソコンと FOMA 端末が接続されると 、 FOMA 
端末の待受画面にネが表示され、ラウンドイ 
ルミネーシヨンノてネルの照明が点灯します。 

• US 巳ケーブルを接続したまま卓上ホルダにセツ 
卜して使用できます。 


取り外しかた 

USB ケーブルの FOMA 端末側のリリース 
ポタンを押し（①)、 FOMA 端末から引き 
抜く（②) 



バソコンから USB ケーブルを引き抜く 

お知らせ- 

• FOMA 端末から USB ケーブルを抜き差しする際は、コ 
ネクタ部分に無理な力がかからないように注意してく 
ださい。取り外すときは、必ずリリースポタンを押しな 
がら水平に弓 I き抜いてください。無理に引き抜こうとす 
ると故障の原因となります。 

• データ通信中に US 日ケーブルを外さないでください。デー 
夕通信が切断され、誤動作やデータ消失の原因となりま 
す0 


通信設定ファイル（ドライバ）をイ 
ンストールする 

FOMA 端末をパソコンに接続してデータ通信を行う 
には、通信設定ファイルが必要です。使用するバソコ 
ンに FOMA 端末を初めて接続する前に、インストール 
しておきます。 

• USB モード設定で 「 miniSD モード」に設定してい 
る場合は、「通信モード」に設定してください。 


通信設定ファイル（ドライバ）をインス 
卜ールする 


♦操作の前に、必ず「インス!ル/アンインス! 

ル前の注意点」をご覧ください。 — P 3 
• 操作4まで FOMA 端末を接続しないでください。 

〈例〉 Windows XP にインス トー ルするとき 
CD - ROM をパソコンにセット 

[スタート]をクリック—「ファイル名を指 
定して実行」をクリック — 「名前」に 
r < CD-ROM ドライブ名 〉： ¥USBDRIVE 
¥ F 902 iSin . exe 」 を指定— [0 K ] をク 
■ j ック 

• CD - ROM ドライブ名はお使いのパソコンによつ 
て異なります。 
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[インストール開始]をクリック 



• 付属の USB ケーブルがお使いいただけます。 

FOMA 端末をバソコンに接続する旨の 
メッセージが表示されたら、 FOMA 端末 
をパソコンに接続 

インストール中の画面が表示されます。 

• FOMA 端末は電源の入った状態で接続してくだ 
さい。 

[0 K ] をクリック 

お知らせ- 

• インス I ルには数分かかる場合があります。 

• Windows を再起動する旨のメッセージが表示された場合 
は、画面の指示に従い再起動してください。 

• データ通信中にインス I -ールを行わないでください。 

• デバイスを削除する旨のメッセージが表示された場合 
は、[はい]を選択すると、インス!ルを継続します。 


通信設定ファイル（ドライバ）を確認する 

• FOMA 端末がパソコンに正しく認識されていない場 
合、設定および通信はできません。 

〈例〉 Windows XP で確認するとき 

[スタート]をクリック—「コントロール 
パネル」 — [パフオーマンスとメンテナ 
ンス]アイコン—[システム]アイコン 
を順にクリック 

「システムのプ□パティ」画面が表示されます。 

■ Windows 2000、 Me 、 98のとき 

[スタート]をクリック—「設定」から「コン 
卜□ールパネル」をクリック — [システム]ア 
イコンをダブルクリック 

[八ードウエア]タブをクリック — [デバ 
イスマネージャ]をクリック 

「デパイスマネージャ」画面が表示されます。 

■ Windows Me 、 98のとき 

[デバイスマネージャ]タブをクリック 


各デバイスの種類をダブルクリック—次 
のデバイス名が登録されていることを確 
認 


デパイスの種類 

デバイス名 

ユニバーサルシリ 
アルパスコント 
□ーラまたは USB 
(Universal Serial 
Bus ) コント□ーラ 

• FOMA F 902 iS 

• FOMA F 902 iS Command % 1 

• FOMA F 902 iS Modem ※- 1 

• FOMA F 902 iS OBEX % 1 

ポート （ COM / 

LPT ) またはポー 
卜 （COM と LPT ) 

• FOMA F 902 iS Command 
Port ( COMx )※ 2 

• FOMA F 902 iS OBEX Port 
( COMx ) 紐 

モデム 

• FOMA F 902 iS 


※レ Windows Me 、 98の場合のみ表示されます。 
※2: x はパソコンの環境により、異なった数字が表示さ 
れます。 


通信設定ファイル（ドライバ）をアンイ 
ンストールする 


春操作の前に、必ず「インス!ル/アンインス!-一 
ル前の注意点」をご覧ください。 — P 3 
• 操作の前に、パソコンから FOMA 端末を取り外して 
<ださい。 

〈例〉 Windows XP でアンインスI-ールするとき 

[スタート]をクリック—「コント□—ル 
パネル」 — [プログラムの追加と削除] 
アイコンを順にクリック 

■ Windows 2000、 Me ' 98のとき 

[スタート]をクリック — 「設定」から「コン 
卜□—ルパネル」をクリック—[アプリケー 
シヨンの追加と削除]アイコンをダブルク 
ij ック 

「FOMA F 902 iS USB 」 を選択して[変 
更と削除 ] (Windows Me 、 98の場合は 
[追加と削除])をクリック 



削除するプログラム名を確認して[はい] 
をク ij ック 

通信設定ファイルのアンインス I ルを開始し 
ます。 

[0 K ] をクリック 
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お知らせ- 

• インストールに失敗したとき、または操作2の酬に 「FOMA 
F 902 iS USB 」 が表示されていないときは、再度「通信設定 
ファイル（ドライバ）をインストールする」操作1〜3を実 
行 1 すると、アンインス I ルできます。 - P 4 
• Windows Me 、 98では通信設定ファイルのアンインス 
I ル後、すぐにインス!ルし直してデータ通信を行 
うと、パソコンなどの環境によっては正しく通信できな 
い場合があります。その場合は、 USB ケーブルを一度 
抜き差ししてからデータ通信を行ってください。 


微 pc 設定ソフトを利用して通 


FOMA PC 設定ソフトを利用すると、簡単な操作で通 
信の設定が行えます。 


FOMA PC 設定ソフトについて 


かんたん設定 

ガイドに従い操作することで、 FOMA データ通信用ダ 
イヤルアップの作成を行い、同時に W - TCP 設定など 
を行います。 

W-TCP の設定 

パケット通信を利用する前に、パソコン内の通信設定 
を最適化します。通信性能を最大限に活用するには、 
W - TCP 設定による通信設定の最適化が必要です。 

接続先 （APN) の設定 

パケット通信を行う際に必要な接続先 ( APN ) の設定 
を行います。 

バケット通信の接続先には、 64 K データ通信と異なり、 
通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごと 
に、 FOMA 端末に APN と呼ばれる接続先名を設定し、 
その登録番号 ( cid ) を接続先電話番号の入力欄に指定 
して接続します。お買い上げ時、 cid の1には mopera 
に接続するための APN 「 moperane . jp 」 が' 3には 
mopera U に接続するための APN 「 mopera . net 」 が登 
録されていますが、その他のプ□バイダや社内 LAN に 
接続する場合は APN 設定が必要です。 


FOMA PC 設定ソフトをインストールす 
る 


• N 2001、 N 2002、 P 2401、 P 2002、 F 261 1、 
T 210 IV 添付の W - TCP 環境設定ソフト 、 FOMA 
データ通信設定ソフト、901 iS シリーズより前に発 
売された FOMA 端末添付の FOMA PC 設定ソフト 
をインス!-ールされている場合は、あらかじめそれ 
らのソフトをアンインス I ルしてください。 

•操作の前に、必ず「インス!ル/アンインス!-一 
ル前の注意点」をご覧ください。 — P 3 


〈例〉 Windows XP にインスI-ールするとき 

CD - ROM をパソコンにセット 


[スタート]をクリック—「ファイル名を 
指定して実行」をクリック—「名前」に 
r < CD-ROM ドライブ名〉： ¥ F 0 MA _ 
PCSET ¥ setup . exe 」 を指定— [0 K ] 
をク ij ック 

• CD - ROM ドライブ名はお使いのパソコンによつ 
て異なります。 

[次へ]をクリック 

FOMA PC 設定ソフトの「使用許諾契約」が表示 
されます。 

内容を確認の上、契約内容に同意する場 
合は[はい]をクリック 

[いいえ]をクリックすると、インス!ルを中 
止します。 

「タスクトレイに常駐する」が選択されて 
いることを確認して[次へ]をクリック 

セットアップ後、タスクトレイに 「 W - TCP 設定」 
が常駐します。 — P 13 

• W - TCP 通信の最適化の設定、解除を操作する 
機能です。常駐をおすすめします。 

• インス!ル後に常駐の設定は変更できます。 



インストール先を確認して[次へ]をク 
リック 

• 変更する場合は[参照]をクリックし、任意の 
インストール先を指定して[次へ]をクリック 
します。 


「プログラムフオルダ」のフオルダ名を確 
認して[次へ]をクリック 

• 変更する場合はフォルダ名を入力し、[次へ] 
をクリックします。 



舖。咖 7 継认力卿、 





[ :1次へ < t £>1[ キ，ン锄 
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[完了]をクリック 

FOMA PC 設定ソフトが起動します。 

• このまま各種設定に進みます。 

お矢 D らせ 

• W - TCP 環境設定ソフト、 FOMA データ通信設定ソフト、 
FOMA PC 設定ソフトがインストールされている場合 
は、インス!ルを中断する旨のメッセージが表示され 
ます。 [0 K ] をクリックし、それらのソフトをアンイン 
ストールしてから 、 FOMA PC 設定ソフトをインストー 
ルしてください。 

• FOMA PC 設定ソフトは、データ通信対応のすべての FOMA 
端末で利用できます。ただし、 F 902 iS 以外の FOMA 端末を 
接続する場合は、ご利用になる FOMA 端末の通信設定ファイ 
ル（ドライバ）をインストールする必要があります。 


かんたん設定でバケツト通信を設定する 


FOMA PC 設定ソフトのかんたん設定では、表示され 
る内容に従って選択や入力を進めていくと、簡単に 
FOMA 用ダイヤルアップを作成できます。 

• 操作の前に、必ずパソコンと FOMA 端末が正しく接 
続されていることを確認してください。 — P 4 

FOMA PC 設定ソフトを起動する 
〈例〉 Windows XP で設定するとき 

[スタート]をクリック—「すべてのプロ 
グラム」 （Windows XP 以外の OS の場合 
は「プログラム」 ）—「FOMA PC 設定ソ 
フト」を順に選択して 「FOMA PC 設定 
ソフト」をクリック 



mopera U/mope「a を利用する場合 
〈例〉 Windows XP で設定するとき 

FOMA PC 設定ソフトを起動して[かん 
たん設定]をクリック 

「バケツト通信」を選択して[次へ]をク 
リック 



| 「『mopera U』 への接続」または 
「『mopera』 への接続」を選択して[次 
へ]をクリック 

• mopera U はお申し込みが必要な有料サービス 
です 。 「『mopera U 』 への 接続」を選択して[次 
へ]をクリックすると、ご契約の確認メッセー 
ジが表示されます。ご契約がお済みの場合、[は 
し、] をクリックします。 

• mopera はお申し込みが不要で、月額使用料は 
無料です。 



「FOMA 端末設定取得」画面で [OK] を 
クリック 

FOMA 端末から接続先 （ APN ) 情報を取得しま 
す0 
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「接続名」に任意の接続名を入力—[次 
へ]をクリック 


「設定情報」を確認して[完了]をクリッ 
ク 


• 次の記号（半角文字）は入力できません。 

¥/:*?!<> |，， 



[次へ]をクリック 

• Windows XP 、 2000の場合は「使用可能ユー 
ザーの選択」を設定してください 。 Windows 
Me 、 98の場合は、「使用可能ユーザーの選択」 
は表示されません。 

• 「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまい 
ません。 



「最適化を行う」が選択されていることを 
確認して[次へ]をクリック 

• すでに最適化されている場合、この画面は表示 
されません。 


かんたん設定 


W - TCP 設定 

F 0 MW 竹クト逦言を年呢す5ため、 W カン内の逦 f 設 
定を最通化します。 

17最適倾舒 


く戻 S ® _[ 次へ⑽> | _キャンセル」 



<戻 5® 丄完了 (£〉 ] _キャンセル」 


[OK] をクリック 

設定した内容によっては、パソコンを再起動する 
必要があります。再起動する旨のメ ッ セージが表 
示された場合は[はい]をクリックしてください。 
通信を実行する— P 1 2 


その他のプ□バイダを利用する場合 


〈例〉 Windows XP で設定するとき 


P7 の操作1〜4を行う 

操作3の接続先は「その他」を選択します。 


かんたん設定 j 


接较方法 <J) 逛択 




パケット jif 塞は、 Jf: 
量に) s じて料金御！ 


r 64K デ 4 通 f 营 





「接続名」に任意の接続名を入力—[接続 
先 （APN) 設定]をクリック 

• 次の記号（半角文字）は入力できません。 
¥/:*?!<> | ” 

• 「発信者番号通知を行ろ」を選択すると、通信 
実行時に発信者番号を通知します。 
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■ 高度な設定 （TCP/IP の設定） 

[詳細情報の設定]をクリックすると rip アド 
レス」と「ネームサーバー」の設定画面が表 
示されます。ダイヤルアップ情報として入力 
が必要な場合は、プ□バイダなどから提供さ 
れた各種情報を基にアドレスなどを登録して 
<ださい。 

接続先 （ APN ) を設定 

番号 （ cid ) 1には mopera に接続するための APN 
「 mopera . ne . jp 」 が、3には mopera U に接続す 
るための APN 「 mopera . net 」 が設定されてい 
ます。番号 ( cid )2 または4〜10に接続先 ( APN ) 
を設定してください。 

① [追加]をクリック 

「接続先 （ APN ) の追加」画面が表示されます。 

② 「接続先 (APN)J にプ□パイダなどの FOMA 
パケット網に対応した接続先名 （APN) を正 
しく入力 —[0K] をクリック 

「接続先 （ APN ) 設定」画面に戻ります。 

• 「接続先 （ APN )」 には半角文字で、英数字、 
八イフン （-)' ピリオド （•） のみ入力で 
きます。 


格转先 <APN> 設定 


「ユーザー名」を入力—「パスワード」を 
入力—[次へ]をクリック 

「ユーザー名」「パスワード」には、プ□バイダな 
どから提供された各種情報を、大文字、小文字な 
どに注意し、正しく入力してください。 

• Windows XP 、 2000の場合は「使用可能ユー 
ザーの選択」を設定してください 。 Windows 
Me 、 98の場合は、「使用可能ユーザーの選択」 
は表示されません。 


「最適化を行う」が選択されていることを 
確認して[次へ]をクリック 




• すでに最適化されている場合、この画面は表示 
されません。 


かんたん設定 


W-TCPIS 定 

FOMA/t ケット通 f 言を利用す5ため、パリ]ン内の通 f 設 
定を最通化しま寸。 

1? _爾，1 


[0 K ] をクリック 

操作2の画面に戻ります。「接続先 （ APN ) の選 
択」には、操作3で設定した「接続先 （ APN ) 」 
が表示されます。 

「接続先 （ APN ) の選択」の接続先名を確 
認して[次へ]をクリック 


<戻 5® 」次へ⑽ > 1_キャンセル J 


「設定情報」を確認して[完了]をクリッ 
ク 



9 






























































[OK] をクリック 

設定した内容によっては、パソコンを再起動する 
必要があります。再起動する旨のメ ッ セージが表 
示された場合は[はい]をクリックしてくださし、。 
通信を実行する— P 1 2 


かんたん設定で 64K データ通信を設定す 
る 


mopera U/mope「a を利用する場合 

〈例〉 Windows XP で設定するとき 


P7 の操作 1 〜 3 を行う 

操作2の接続方法は 「64 K データ通信」を選択 
します。 


格皖先の逞択 

mopera Ojj ベ'95搭德 
IT mopera UJ5 こ.利用 CM 
ます。 (mopera 

「 Pm 叩 eraj への招続 
こ契約不要で、簡単にイ 
r その他 

「接続名」に任意の接続名を入力—[次 
へ]をクリック 

• 次の記号（半角文字）は入力できません。 
¥/:* ?!◊ 丨•， 

• 「モデムの選択」が 「FOMA F 902 iS 」 に設定 
されていることを確認します。 


かんたん設定 


64 K デ-拓 iff 設定 

接続名： |foma 

モデムの遥折： pOMA F 902 iS 

W 発 ft 者番号通知射行 

※ mopera U 及 U、mopera 招続で’は発 f 言者番号通知が必要で•す。 


招梡方法の趣 
r パケット通信 
パケット通信は 、 ii 


? |64の攀 


かんたん設定 


[次へ]をクリック 

• Windows XP 、 2000の場合は「使用可能ユー 
サー の選択」 を設定してください 。 Windows 
Me 、 98の場合は、「使用可能ユーザーの選択」 
は表示されません。 

• 「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまい 
ません。 



「設定情報」を確認して[完了]をクリッ 



[0K] をクリック 

通信を実行する— P 12 


く戻娜 IC^AWTlJl キャンセル | 
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その他のプ□バイダを利用する場合 


〈例〉 Windows XP で設定するとき 

P7 の操作1〜3を行う 

操作2の接続方法は 「64 K データ通信」を、操 
作3の接続先は「その他」を選択します。 


かんたん 

かんたん設定 

招続方法の逞択 

掊耪先の S 択 

「パ如卜通信 

f ~~ F mopera UJ への招続 

パケット通 fi は、通 
量に応じて料金が g 

『mopera UJ をご利用い 
ま ，。 (mopera U ( J _ 


广 fm 叩 eraj への接続 

a i 64 

ご契約不要で、簡単に' 

デ'•如 iWffl . B ? 



「接続名」に任意の接続名を入力—「電話 
番号」に接続先の電話番号を半角で入力 
- [次へ]をクリック 

• 「接続名」に次の記号（半角文字）は入力でき 
ません。 

¥/:* ?!◊ 丨■， 

• 「モデムの選択」が 「FOMA F 902 iS 」 に設定 
されていることを確認します。 

• 「電話番号」はプ□バイダなどから提供された 
情報を基に、正しく入力してくださし、次の文 
字と半角空白が入力できます。 

01 23456789 ABCDPTWabcdptw 
!<§>$-.()+*#,& 

• 「発信者番号通知を行う」を選択すると、通信 
実行時に発信者番号を通知します。 


かんたん謗定 


64K デ-夕通會設定 


招続名： 

[FOMA 


モデムの退折： 

|F0MA F902iS 

d 

電話番号： 

|XXXXXXXXXX 



7発信者番号通知を行う _詳細牾|8(〇設定_.」 


<戻る®」；欠へ妙 〉 J _キゃンセル」 


■高度な設定 （TCP/IP の設定） 

[詳細情報の設定]をクリックすると rip アド 
レス」と「ネームサーバー」の設定画面が表 
示されます。ダイヤルアップ情報として入力 
が必要な場合は、プロパイダなどから提供さ 
れた各種情報を基にアドレスなどを登録して 
ください。 


「ユーザー名」を入力—「パスワード」を 
入力—[次へ]をクリック 

「ユーザー名」「パスワード」には、プ□バイダな 
どから提供された各種情報を、大文字、小文字な 
どに注意し、正しく入力してください。 

• Windows XP 、 2000の場合は「使用可能ユー 
ザーの選択」を設定してください 。 Windows 
Me 、 98の場合は、「使用可能ユーザーの選択」 
は表示されません。 



r 情報」を確認して[完了]をクリッ 



[OK] をクリック 

通信を実行する— P 12 
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通信を実行する 


通信の実行や切断について説明します。 

〈例〉 Windows XP で実行するとき 

パソコンと FOMA 端末を接続 

接続方法 — P 4 

デスクトップの接続アイコンをダブルク 
■ J ック 

| • 設定中に「デスクトップにダイヤ 
ルアップのシヨ-卜カットを作成 
する」または「この接続へのシヨー 
トカットをデスクトップに追加す 
る」を選択しなかった場合や、 
Windows XP 以外の OS で FOMA 
PC 設定ソフトを利用せずに通信 
設定を行った場合は、接続用アイ 
コンは作成されません。次のス 
タートメニューからの接続方法を 
利用して < ださい。 



通信を切断する 

パソコンのブラウザを終了しただけでは切断されな 
い場合があります。確実に切断するには、次の操作を 
行ってください。 


FOMA ： 


■ Windows XP のスタートメニューから接続す 
るとぎ 

[スタート]をクリック—「すべてのプ□グラ 
ム J — 「アクセサリ」—「通信」を順に選択 
して r ネットワーク接続」をクリック—接続 
アイコンをダブルクリック 

■ Windows 2000、 Me 、 98 のスタートメニュー 
から接続するとき 

[スタート]をクリック—「プログラム」— 
「アクセサリ」 — 「通信」を順に選択して「ネッ 
トワークとダイヤルアップ接続」 （Windows 
Me、 98の場合は「ダイヤルアップネットワー 
ク J) をクリック—接続アイコンをダブルク 
U ック 

「ューザー名」を入力—「パスワード」を 
入力—[ダイヤル ] (Windows Me 、 98 
の場合は[接続])をクリック 

• mopera U または mopera を利用する場合、「ユー 
サー名」 「パスワード」は空欄でもかまいません。 

• 設定中に「ユーザー名」の入力や「パスワー 
ド」の保存をした場合、入力は不要です。 

• 0 S によっては、接続完了画面が表示される場 
合があります。 [0 K ] をクリックしてください。 


〈例〉 Windows XP で通信を切断するとき 

タスクトレイのをクリック 

• Windows Me 、 98の場合はダプルクリックし 
ます。 


[切断]をクリック 


FOMA 端末には、パケット通信を実行すると発信中画面 
が、 64 K データ通信を実行すると呼出中画面が表示さ 
れ、接続すると次の画面が表示されます。 



パケツト通信のとき 


641(データ通信中 



186*8701 
27秒 

64 K データ通信のとき 


パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは 
異なる場合があります。 

データ通信を実行する場合、アイコン作成時の FOMA 端 
末を接続した場合のみ有効です。 
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バケツト通信の設定を最適化する 
< W-TCP 設定 > 


W - TCP 設定とは、 FOMA ネットワークでパケット通 
信を行う際に TCP / IP の伝送能力を最適化するための 
TCP パラメータ設定ツールです。 FOMA 端末の通信 
性能を最大限に活用するには、この設定が必要です。 
W - TCP 設定を利用してパソコンのバケット通信の設 
定を FOMA ネットワーク用に最適化する方法と、最適 
化を解除する方法について説明します。 

Windows XP での最適化の設定と解除 

Windows XP の場合は、ダイヤルアップごとに最適 
化できます。 

FOMA PC 設定ソフトを起動して [W-TCP 
設定]をクリック 

起動方法 — P 7 

■ タスクトレイから W - TCP 設定を起動するとき 

タスクトレイの沿！!をクリック 

次の操作を行う 

■ システム設定が最適化されていないとき 

① 「W-TCP 設定」画面で[最適化を行う]を 
クリック 



②最適化するダイヤルアップを選択して[実 
行]をクリック 

システム設定、ダイヤルアップ設定それぞ 
れの最適化が実行されます。 

■ システム設定が最適化されているとき 

内容を変更する場合は設定を行つてください。 



■最適化を解除するとき 

• FOMA 端末以外で通信を行う場合などに解除 
します。 

① 「W-TCP 設定（ダイヤルアップ）」画面で 
[システム設定]をクリック 

「 W - TCP 設定」画面が表示されます。 

② [最適化を解除する]をクリック 

③ [0 K ] をクリック 

画面に従ってバソコンを再起動 

• 設定した内容は再起動後有効になります。 

Windows 2000、 Me、 98での最適化の 
設定と解除 

FOMA PC 設定ソフトを起動して [W-TCP 
設定]をクリック 

起動方法 — P 7 

■ タスクトレイから W - TCP 設定を起動するとき 

タスクトレイの:^をクリック 

次の操作を行う 

■ システム設定が最適化されていないとき 

[最適化を行う]をクリック 

■ システム設定が最適化されているとき 

[最適化を解除する]をクリック 

• FOMA 端末以外で通信を行う場合などに解除 
します。 

画面に従ってバソコンを再起動 

設定した内容は再起動後有効になります。 


接続先 （ APN ) を設定する 


パケット通信を行う場合の接続先 ( APN ) を設定しま 
す。 

• 操作の前に、必ずパソコンと FOMA 端末が正しく接 
続されていることを確認してください。 — P 4 
春接続先 （ APN ) は、 FOMA 端末の登録番号 ( cid ) 

1〜10に設定できます。お買い上げ時、 cid の1には 
mopera に接続するための APN 「 mopera . ne . jp 」 が、 
3には mopera U に接続するための APN 「 mopera . 
net 」 が設定されています。その他のプロパイダや社 
内 LAN に接続する場合は、 cid 2 または4〜1〇に 
APN を設定します。 

參接続先 （ APN ) については、プロバイダまたはネッ 
トワーク管理者にお問い合わせください。 

〈例〉 Windows XP で設定するとき 

FOMA PC 設定ソフトを起動して[接続 
先 （APN) 設定]をクリック 

「 FOMA 端末設定取得」画面が表示されます。 
起動方法 — P 7 

[0K] をクリック 

' FOMA 端末に登録されている接続先 （ APN ) 情 
報を読み込みます。 
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接続先 （APN) の設定を行う 



■接続先 （ APN ) を追加するとき 

[追加]をクリック 

■登録済みの接続先 （ APN ) を編集•修正する 
とぎ 

編集•修正する接続先 (APN) を選択して[編 
集]をクリック 

■登録済みの接続先 （ APN ) を削除するとき 

削除する接続先 （APN) を選択して[削除] 
をクリック 

•番号 （ cid ) の1と3に登録されている接続 
先 （ APN ) は削除できません。番号 （ cid ) 
の3を選択して[削除]をクリックした場合 
も、実際には削除されず 「 mopera . net 」 の 
設定に戻ります。 

■ファイルへ保存するとき 

「ファイル」をクリック —r 名前を付けて保存」 
または「上書き保存」をクリック 

• F 0 MA 端末に登録された接続先 （ APN ) 設 
定のノ（ックアップを取つたり、編集中の接続 
先 （ APN ) 設定を保存するときに利用しま 
す。 

■ ファイルから読み込むとき 

「ファイル」をクリック-*「開く」をクリック 

•パソコンに保存された接続先 （ APN ) 設定 
を再編集したり、 FOMA 端末に書き込んだ 
りするときに利用します。 

■ FOMA 端末から接続先 （ APN ) 情報を読み込 
むとき 

「ファイル」をクリック— 「FOMA 端末から設 
定を取得」をクリック 

• FOMA 端末に手動でアクセスし、登録された 
接続先 （ APN ) 設定を読み込みます。 

■ FOMA 端末に接続先 （ APN ) 情報を書き込む 
とぎ 

[FOMA 端末へ設定を書き込む]をクリック 

• 表示されている接続先 ( APN ) 設定が FOMA 
端末に書き込まれます。 


■ ダイヤルアップを作成するとき 

① 追加、編集した接続先 （APN) を選択して 

[ダイヤルアップ作成]をクリック 

「 F 0 M A 端末設定書き込み」画面が表示され 

ます。 

② [はい]をクリック— [0 K ] をクリック 

「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画 

面が表示されます。 

③ 「接続名」を入力—[アカウント•パスワー 

ドの設定]をクリック 

• 「接続名」に次の記号（半角文字）は入力で 
ぎません。 

¥/:*?!<> |，， 

• mopera U または mopera を利用する場合、 
[アカウント•パスワードの設定]はしなく 
てもかまいません。その場合は操作⑤に進 
みます。 

④ 「ユーザー名」を入力—「パスワード」を入 

力— [0 K ] をクリック 

• Windows XP 、 2000の場合は「使用可 
能ユーザーの選択」を設定してください。 
Windows Me 、 98の場合は、「使用可能 
ユーザーの選択」は表示されません。 

• プ□バイダなどから IP および DNS 情報の 
設定が指示されている場合は、「バケット 
通信用ダイヤルアップの作成」画面で[詳 
細情報の設定]をクリックし、必要な情 
報を登録後、 [0 K ] をクリックしてくだ 
さい0 

⑤ [0 K ] をクリック— [0 K ] をクリック 

お知らせ- 

•接続先 ( APN ) 設定は FOMA 端末に登録される情報の 
ため、異なる FOMA 端末（故障修理により交換された端 
末など）を接続する場合は、 APN を登録し直してくだ 
さい。 

• パソコンに登録されている接続先 （ APN ) を継続利用す 
る場合は、同じ APN の登録番号 ( cid ) を FOMA 端末に 
登録してください。 

• 通信設定ファイルの確認で FOMA 端末が C 0 M 20 より 
大きい番号として認識されている場合は、 APN 設定の 
際、 APN の情報の取得、書き込みができません。その 
場合は「バケット通信の接続先 （ APN ) を設定する」を 
参照して設定してください。 — P 16 
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FOMA PC 設定ソフトをアンインスI-一 
ルする 


鲁操作の前に、必ず「インス!ル/アンインス! 

ル前の注意点」をご覧ください。 - P 3 

アンインストールを実行する前に 

タスクトレイに迸が表示されている場合は、迸を右 
クリックし、「終了」をクリックして、 W - TCP 設定の 
常駐を解除してください。 

アンインス!-ールする 

〈例〉 Windows XP でアンインスI-ールするとき 

[スタート]をクリック—「コント□—ル 
パネル」 — [プ□グラムの追加と削除] 
アイコンを順にクリック 

■ Windows 2000、 Me 、 98のとき 

[スタート]をクリック—「設定」から「コン 
卜□—ルパネル」をクリック—[アプリケー 
シヨンの追加と削除]アイコンをダブルク 
ij ック 

「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト」 
を選択して[変更と削除] (Windows 
Me、 98の場合は[追加と削除])をク 
リック 



削除するプ□グラム名を確認して[はい] 
をク ij ック 

FOMA PC 設定ソフトのアンインストールを開 
始します。 

■最適化を解除するとき 

W - TCP 設定で最適化されている場合は最適 
化を解除するかどうかを確認する画面が表示 
されます。[はい]をクリックすると、バソコ 
ンの再起動後に最適化の解除が行われます。 


FOMA PC 設定ソフトを利用しない 
で通信する 

FOMA PC 設定ソフトを使わずに、ダイヤルアップ接 
続の設定を行う方法について説明します。 


ダイヤルアップネットワークの設定の流 
れ 


データ通信の準備の流れ — P 3 



[0K] をクリック 
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バケツト通信の接続先 （ APN ) を設定す 
る 


接続先 （APN) と登録番号 (cid) について 

パケット通信の接続先 （ APN ) は、 FOMA 端末の登録番 
号 ( cid ) 1〜10に設定できます。お買い上げ時、 cid の1 
には mopera に接続するための APN 「 mopera . nejp 」 が、 
3には mopera U に接続するための APN 「 mopera . net 」 
が登録されてし)ます。その他のプ□ノ (イダや社内 LAN に接 
続する場合は、 cid 2 または4〜10に APN を登録します。 
春接続先 （ APN ) については、プ□バイダまたはネッ 
トワーク管理者にお問い合わせください。 

♦接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録とし 
て考えられます。接続先の設定項目を F 0 MA 端末の 
電話帳と比較すると、次のようになります。 


接続先の設定項目 

FOMA 端末の電話帳の登録項目 

登録番号 （ cid ) 

登録番号（メモリ番号） 

APN 

相手の電話番号 


參登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続番 
号となります。 


接続先 （APN) を設定する 

設定するには、 AT コマンドを入力するための通信ソ 
フトが必要です。ここでは Windows 標準添付の「八 
イパータ ー S ナル」を使った設定方法を説明します。 

〈例〉 Windows XP で設定するとき 

パソコンと FOMA 端末を接続 

接続方法 — P 4 

[スタート]をクリック—「すべてのプロ 
グラム」 （Windows XP 以外の OS の場合 
は「プログラム」）—「アクセサリ J — 
「通信」を順に選択して「八イパーターミ 
ナル」をクリック （Windows 98ではさ 
らに [Hypertrm] アイコンをダブルク 
リック） 

「名前」に接続先名など任意の名前を入力 
- [0K] をクリック 

• 「接続名」に次の記号（半角文字）は入力でき 
ません。 

¥/:*?<> | " 



「電話番号」に実在しない電話番号（「0」 
など）を入力— [0K] をクリック 

• 市外局番はパソコンの環境により異なります。 
接続先 （ APN ) の設定とは関係ありませんの 
で、変更不要です。 

• 「接続方法」が 「FOMA F 902 ISJ に設定され 
ていることを確認します。 



「接続」画面で[キャンセル]をクリック 

接続先 （APN) を 「AT+CGDCONT= 
<cid>, ,, PPP , V , <APN>"J の形式で入 
力一0 

< cid > : 2または4〜10の範囲で任意の番号 
< APN >： 接続先 （ APN ) 

• + CGDC 〇 NT コマンド — P 29「 AT コマンドの 
補足説明」 

• コマンドを入力しても画面に表示されない場 
合は、 ATE 1 と入力し、 0 を押します。 

row と表示されていることを確認して 
「ファイル」をクリック—「ハイパーター 
ミナルの終了」をクリック 

切断の確認で「はい」をクリック—保存 
の確認で「いいえ」をクリック 


発信者番号の通知/非通知を設定する 


発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際に 
は十分にご注意ください。 

• mopera U または mopera を利用する場合、「非通知」 
に設定すると接続できません。 

〈例〉 Windows XP で設定するとき 

P1 6の操作1〜5を行う 

発信者番号の通知/非通知を 「AT* 

DGP 旧 =<n>」 の形式で入力—0 

< n > : 〇〜2 

0 :そのまま接続（お買い上げ時） 

1 :184を付けて接続（非通知） 

2 :186を付けて接続（通知） 

• コマンドを入力しても画面に表示されない場 
合は、 ATE 1 と入力し、0を押します。 
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roKj と表示されていることを確認して 
「ファイル」をクリック—「八イパーター 
ミナルの終了」をクリック 

切断の確認で「はい」をクリック—保存 
の確認で「いいえ」をクリック 

ダイヤルアップネットワークでの通知/非 
通知設定について 

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番 
号に186 (通知）/184 (非通知）を付けられます。 
參 * DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設 
定の両方で設定を行った場合の発信者番号の通知/非 
通知は次のとおりです。 


DGP 旧コマンドによる設定 

設定 

非通 

通知 

ダイヤルアップネット'''^^ 

ワ-クの設定（く cid >=3 の場合)'^-^ 

なし 

知 


* 99 * * * 3# 

通知 

非通知 

通知 

184*99* * *3# 

非通知 

186*99* * *3# 

通知 


Windows XP でダイヤルアップネット 
ワークを設定する 


接続先を設定する 

[スタート]をクリック—「すべてのプロ 
グラム」—「アクセサリ」 — 「通信」を 
順に選択して r ネットワーク接続」をク 
■」ック 

「ネットワーク接続」画面が表示されます。 


「モデムー FOMA F902iS (COMx)」 の 
みを選択して[次へ]をクリック 

• x はパソコンの環境により、異なった数字が表 
示されます。 

• インス I ルされているモデムが1台の場合、 
この画面は表示されません。 



nsp 名」に任意の接続名を入力—[次へ] 
をクリック 



「電話番号」に接続先の番号を半角で入力 
[次へ]をクリック 


「ネットワークタスク」の「新しい接続を 
作成する」をクリック 

「新しい接続ウィザードの開始」画面が表示され 
ます。 

[次へ]をクリック 

「ネットワーク接続の種類」画面が表示されます。 


■バケツト通信のとき 

「*99* * *< cid >#」 を入力します。 
<cid> :「パケツト通信の接続先 （ APN ) を 
設定する」で登録した cid 番号 
mopera U へ接続する場合は「 * 99 * * * 3#」 
を、 mopera へ接続する場合は「 * 99 * * * 1#」 
を入力します。 


「インターネットに接続する」を選択して 
[次へ]をクリック 

「準備」画面が表示されます。 

「接続を手動でセットアップする」を選択 
して[次へ]をクリック 

「インターネット接続」画面が表示されます。 

「ダイヤルアップモデムを使用して接続す 
る」を選択して[次へ]をクリック 


■ 64 K データ通信のとき 

接続先の電話番号を入力します。 
mopera U へ接続する場合は「*8701」を、 
mopera へ接続する場合は「*9601」を入 
力します。 
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「ユーザー名」を入力—「パスワード」を 
入力—「パスワードの確認入力」を入力 
—各項目を画面例のようにすベて選択し 
て[次へ]をクリック 

• 接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
サー名」 「パスワード」「パスワードの確認入力」 
は空欄でもかまいません。 


[全般]タブの各項目の設定を確認 

• 複数のモデムがインストールされている場合 
は、「接続方法」の「モデム -FOMA F 902 iS 
( C 〇 Mx )」 のみを選択します（ X はパソコンの 
環境により、異なった数字が表示されます)。 

• 「ダイヤル情報を使う」を非選択（| ) にし 

ます。 



[完了]をクリック 

設定内容を確認して[キャンセル]をク 
リック 

• ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを 
行います。 

TCP/IP プロトコルを設定する 

作成した接続先アイコンを選択して 
「ファイル」をクリック — 「プロパティ」 

をクリック 




[ネットワーク]タブをクリック — 各項目 

を画面例のように設定 

• 「この接続は次の項目を使用します」欄の 「QoS 
バケツトスケジューラ」は設定を変更できませ 
んので、そのままにしてください。 

• プ□バイダなどから IP および DNS 情報の設定 
が指示されている場合は、「インターネットプ 
□トコル( TCP / IP )」を選択し[プロパティ] 
をクリックして、必要な情報を設定してくださ 
し、 



[設定]をクリック 
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すべての項目を非選択（厂）に設定— 
[0K] をクリック 



[0K] をクリック 

通信を実行する— P 12 


Windows 2000でダイヤルアップネッ 
トワークを設定する 


接続先を設定する 

[スタート]をクリック—「プ□グラム」 

-「アクセサリ」—「通信」を順に選択 
して「ネットワークとダイヤルアップ接 
続」をクリック—[新しい接続の作成] 
アイコンをダブルクリック 
• 「所在地情報」画面が表示された場合は以下の 
操作を行います。 

① 「市外局番/エリアコード」に市外局番を入 
力— [0 K ] をクリック 

② 「電話とモデムのオプション」画面で [0 K ] 
をク ij ック 

[次へ]をクリック 

' 「ネットワーク接続の種類」画面が表示されます。 

「インターネットにダイヤルアップ接続す 
る」を選択して[次へ]をクリック 

「インターネット接続ウィザードの開始」画面が 
表示されます。 

「インターネット接続を手動で設定する 
か、または ローカル エリアネットワーク 
(LAN) を使って接続します」を選択して 
[次へ]をクリック 

「インターネット接続の設定」画面が表示されま 
す。 

「電話回線とモデムを使ってインターネッ 
卜に接続します」を選択して[次へ]を 
ク IJ ック 

「モデムの選択」画面が表示されます。 


「インターネットへの接続に使うモデムを 
選択する」が 「FOMA F902iS」 に設定 
されていることを確認して[次へ]をク 
リック 

「インターネットアカウントの接続情報」画面が 
表示されます。 

• インス I ルされているモデムが1台の場合、 
この画面は表示されません。 

「電話番号」に接続先の番号を半角で入力 
-[詳細設定]をクリック 

■バケット通信のとき 

「*99* * *< cid >#」 を入力します。 
<cid> :「バケット通信の接続先 （ APN ) を 
設定する」で登録した cid 番号 
mopera U へ接続する場合は「 * 99 * * * 3#」 
を、 mopera へ接続する場合は「 * 99 * * * 1#」 
を入力します。 

■ 64 K データ通信のとき 

接続先の電話番号を入力します。 
mopera U へ接続する場合は「*8701」を、 
mopera へ接続する場合は「*9601」を入 
力します。 

• 「市外局番とダイヤル情報を使う」は非選択 
(| ) にします。 



[接続]タブの各項目を画面例のように設 
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[アドレス]タブをクリック—各項目を設 
定 

• プ□バイダなどから IP および DNS 情報の設定 
が指示されている場合は、必要な情報を設定し 
て < ださい。 

• 接続先が mopera U または mopera の場合は、 
設定を変更しなくてもかまいません。 



[0K] をクリック 

「インターネットアカウントの接続情報」画面に 
戻ります。 

[次へ]をクリック 

「インターネットアカウントのログオン情報」画 
面が表示されます。 

「ユーザー名」を入力—「パスワード」を 
入力—[次へ]をクリック 

• 接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
サ ー名」 「パスワード」は空欄でもかまいません。 
[次へ]をクリックし、入力されていないことを 
確認する画面が表示されたら、[はい]をクリッ 
クします。 

「接続名」に任意の接続名を入力—[次 
へ]をクリック 

「インターネットメールアカウントの設定」画 
面が表示されます。 



「いいえ」を選択して[次へ]をクリック 
[完了]をクリック 

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面に戻 
ります。 


TCP/IP プロトコルを設定する 

作成した接続先アイコンを選択して 
「ファイル」をクリック—「プ□パティ」 
をクリック 



[全般]タブの各項目の設定を確認 

• 複数のモデムがインストールされている場合 
は、「接続の方法」の「モデム -FOMA F 902 iS 
( COMx )」 のみを選択します（ X はパソコンの 
環境により、異なった数字が表示されます)。 
モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項 
目が初期化されますので、ちう一度接続先電話 
番号を入力してください。 

• 「ダイヤル情報を使う」を非選択 （I ) にし 
ます。 
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[ネットワーク]タブをクリック—各項目 
を画面例のように設定 



[設定]をクリック—すべての項目を非選 
択 （[") に設定— [0 K] をクリック 

接続先のプロパティ画面に戻ります。 



[0K] をクリック 

通信を実行する— P 1 2 


Windows Me でダイヤルアップネット 
ワークを設定する 


接続先を設定する 

[スタート]をクリック—「プログラム」 

- 「アクセサリ J — 「通信」を順に選択 
して「ダイヤルアップネットワーク」を 
クリック 

「ダイヤルアップネットワーク」画面が表示され 
ます。 

• 「ダイヤルアップネットワークへようこそ」画 
面が表示された場合は[次へ]をクリックしま 
す0 


「接続名」に任意の接続名を入力—[次へ] 
をクリック 

• 「接続名」に次の記号（半角文字）は入力でき 
ません。 

¥/:*?"<> | 

• 「モデムの選択」が 「FOMA F 902 iS 」 に設定 
されていることを確認します。 




「電話番号」に接続先の番号を半角で入力 
-[次へ]をクリック 

■バケット通信のとき 

「*99* * *< cid >#」 を入力します。 
<cid> :「バケツト通信の接続先 （ APN ) を 
設定する」で登録した cid 番号 
mopera U へ接続する場合は「 * 99 * * * 3#」 
を、 mopera へ接続する場合は「 * 99 * * * 1#」 
を入力します。 


■ 64 K データ通信のとき 

接続先の電話番号を入力します。 
mopera U へ接続する場合は「*8701」を、 
mopera へ接続する場合は「*9601」を入 
力します。 

•「市外局番」には何も入力しません。 

格雛喊話番号を括走して傲い： 

市外周#®): 1話#号 <]> 

「 ▼] - 118701 

国/地《番号 <U>: 

旧本 <81> こ] 



< 戻 s© 11 キ v ン t ル I 


接続先名を確認して[完了]をクリック 


[新しい接続]アイコンをダブルクリック 
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TCP/IP プロトコルを設定する 

作成した接続先アイコンを選択して 
「ファイル」をクリック—「プロパティ」 
をクリック 



-フ5•イル©纖集®表示秘 — —ツ-ル①-接 0 E © AJI •ブ〇£ 


相袋ゆ 

検索 -.Jim : J # | L 3 磁 X : a | 題- 


才、9トワ-ク 

二]汐撕 

シヨ-卜: te 卜の作成® 

S 胸® 

名的® SEE ⑽ 

Bll^© 

»ft しい描陵 

フーり 

ft 

mm 


艇番号*¢0ホスト:*99»*»3* 


[ネットワーク]タブをクリック—各項目 
を画面例のように設定 

• プ□バイダなどから IP および DNS 情報の設定 
が指示されている場合は、 [ TCP / IP 設定]を 
クリックし必要な情報を設定してください。 



全股ネットワーり丨乜キユリティ|スクリブト処理丨マル刊ンク|タイヤル| 
タイヤルアップサり卜の種類纷 

| PPP : インタ-ネット 、 Windows 2000 / NT、Windows Me ^J 

詳細オプション： 

厂 © ISl 懸!纖 

r この接続の〇クファイルを記射碰 


a 脚?さ狱オプジ a 卜のブ d パティを表示します。 


[全般]タブの各項目の設定を確認 

• 「市外局番とダイヤルのプロパティを使う」を 
非選択 （ r 」） にします。 

• 「接続方法」が 「FOMA F 9021 SJ に設定され 
ていることを確認します。 



使用でき5ネットワブ〇卜 ] い 
厂 NetBEUI ⑽ 

厂 IPX / SPX 互換① 

17 TCP / IP ① TCP/IP 設定 ( P >... 」 


OK | キャンセル 


[セキュリティ]タブをクリック—「ユー 
ザー名」を入力—「パスワード」を入力 

• 接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
サー名」 「パスワード」は空欄でもかまいません。 



[OK] をクリック 

通信を実行する— P 12 
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Windows 98 でダイヤルアップネット 
ワークを設定する 


接続先を設定する 

操作方法は Windows Me の接続先設定と同様です。 
-P21 

TCP/IP プロトコルを設定する 

P22「TCP/IP プロトコルを設定する」 

の操作1〜2を行う 

[サーバーの種類]タブをクリック—各項 
目の設定を確認 

• 「ダイヤルアップサーバーの種類 J は 「 PPP : イ 
ンターネット 、 Windows NT Server、Windows 
98」に設定します。 

• 「使用できるネットワークプ□トコル」は 「 TCP / 
IP 」 だけを選択します。 

• プ□バイダなどから IP および DNS 情報の設定 
が指示されている場合は、 [ TCP / IP 設定]を 
クリックし必要な情報を設定してください。 



[OK] をクリック 

通信を実行する— P 12 



AT コマンドとは、パソコンで FOMA 端末の各機能を 
設定するためのコマンド（命令）です。 FOMA 端末は 
AT コマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や 
独自の AT コマンドをサボートしています。 


AT コマンドについて 


AT コマンドの入力形式 

AT コマンドは、コマンドの先頭に必ず 「 AT 」 を付け 
て、半角英数字で入力してください。 

〈例〉 ATD コマンドで mopera U に接続するとき 

ATD *99* * *3#0 


リタ—ンマーク： Enter キ_ 
を押します。 コマンドの 区切 
りになります。 

パラメータ：コマンドの内容です。 
コマンド：コマンド名です。 

AT コマンドは、コマンドに続くパラメータを含めて、 
必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から0を 
押した直前までの文字のことで、 「 AT 」 を含む最大 
160文字入力できます。 

AT コマンドの入カモード 

AT コマンドで FOMA 端末を操作する場合は、パソコ 
ンをターミナルモードにしてください。ターミナル 
モードとは、パソコンを1台の通信端末のように動作 
させるモードです。ターミナルモードにすると、キー 
ボードから入力された文字がそのまま通信ポートに 
送られ、 FOMA 端末を操作できます。 

•オフラインモード 

FOMA 端末が待受の状態です。通常 AT コマンドで 
FOMA 端末を操作する場合は、この状態で操作しま 
す0 

春オンライン データモード 

FOMA 端末が通信中の状態です。この状態のときに 
AT コマンドを入力すると、送られてきた文字をそ 
のまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作 
させる場合がありますので、通信中は AT コマンド 
を入力しないでください。 

參オンラインコマンドモード 

FOMA 端末が通信中の状態でも、 AT コマンドで 
FOMA 端末を操作できる状態です。その場合、通信 
先との接続を維持したまま AT コマンドを実行し、 
終了すると再び通信を続けられます。 

■オンラインデータモードとオンラインコマンド 
モードを切り替えるとき 

FOMA 端末をオンラインデータモードからオンラ 
インコマンドモードに切り替えるには、次の方法が 
あります。 

• +++コマンドまたは S 2 レジスタに設定したコー 
ドを入力します。 

•「 AT & D 1」 に設定されているときに、 RS -232 C & 
の ER 信号を〇 FF にします。 

※： US 日インタフェースにより、 RS -232 C の 
信号線がエミユレートされていますので、通 
信アプリケーシヨンによる RS -232 C の信 
号線制御が有効になります。 

また、オンラインコマンドモードからオンライン 
データモードに切り替えるには、 「 ATO 0」 と入 
力します。 
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• FOMA F 902 iS Modem Port で使用できる AT コマンドです。 

春パソコンや通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。 

• FOMA 端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。 


上段：コマンド下段：実行例 

説明 

N 

直前に実行したコマンドを再実行します。 

N 

0 K 

直刖の応答か 「 tKKUK 」 の場合は 「 IzKKUK 」 を返します。 

ATA 

バケット着信およぴ 64 K データ通信の着信時に入力すると、着信処理を行います。 

バケット着信中には次のコマンドが入力できます。 

AT A 184 :発信者番号通知なし着信動作 AT A 186：発信者番号通知あり着信動作 

RING 

ATA 0 

CONNECT 

ATD 

ATD *99* * *< cid ># :パケット通信の発信処理を行います。 

< cid > または* * *< cid > を省略すると < cid >=1 になります。 

ATD の後に186または184を挿入し、発信者番号の通知/非通知を指定できます。 

ATD [パラメータ][電話番号]: 64 K データ通信の発信処理を行います。 

電話番号に次の文字以外を入力すると発信できません。 

〇〜9、*、#、 A 、 a ' B ' b 、 C、c 

また、次の文字と空白は入力できますが、ダイヤル時には認識されません。 

,、！、-' @、 D 、 d 、 P 、 p 、 T 、 t 、 W、w 

ATDN または ATDL でリダイヤル発信ができます。 

ATD * 99 * * * 1 # 0 
CONNECT 

ATE < n > & 1 

パソコンから送信されたコマンドに対して、 FOMA 端末がエコーを返すかどうかを設定します。 
n =0 :エコーパックなし n =1 :エコーバックあり（お買い上げ時） 

通常は n =1 で使用します。パソコンにエコー機能がある場合、 n =0 に設定すると文字が二重に 
表示されなくなります。 

ATE 1 0 

OK 

ATH 

通信中に入力すると、回線を切断します。 

オンフインコマンドモードで実行してください。 — P 23 

ATH 0 

NO CARRIER 

ATI < n > 

確認コードを表示します。 

n =0 : 「NTT DoCoMo 」 n =1 : FOMA 端末の機種名を表ホ 

n =2 : FOMA 端末のパージョンを 「 VerX . XX 」 などの形式で表示 

ATIO 0 

NTT DoCoMo 

OK 

ATO 

通信中にオンラインコマンドモードからオンラインデータモードに戻します。 

ATO 0 

CONNECT 

ATQ < n > 

リザルトコードを表示するかどうかを設定します。 
n =0 :表爪（お買い上げ時） n =1 :表爪しない 

ATQO 0 

OK 

ATS 0=< n > ※マ 

FOMA 端末が自動着信するまでの呼出回数を設定します。 

n =0 :自動着信なし（お買い上げ時） n =1 〜255 :指定したリング数で自動着信 

ATS 0? :現在の設定を表示 

ATS 0=0 0 

OK 

ATS 2=< n > 

エスケープキャラクタの設定を行います。 

n =0 〜127 (お買い上げ時 n =43) n =1 27に設定するとエスケープは無効になります。 

ATS 2? :現在の設定を表示 

ATS 2=43 0 

OK 

ATS 3=< n > 

コマンド文字列の最後を認識する復帰 （ CR ) キャラクタの設定を行います。エコーパックされ 
たコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。 
n =13 (固定値） 

ATS 3? :現在の設定を表示 

ATS 3=13 0 

OK 

ATS 4=< n > 

改行 （ LF ) キャラクタの設定を行います。英文字でリザルトコードを表示する場合、復帰 ( CR ) 
キャフクタの後に付きます0 
n =10 (固定値） 

ATS 4? :現在の設定を表示 

ATS 4=1 O 0 

OK 

ATS 5=< n > 

パックスペース （ BS ) キャラクタの設定を行います。コマンド入力中にこのキャラクタを検出 
すると、入カバッファの最後のキャフクタを削除します。 
n =8 (固定値） 

ATS 5? :現在の設定を表示 

ATS 5=8 0 

OK 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

ATS 6=< n > 

ダイヤルするまでのポーズ時間（秒）を設定できますが、動作しません。 
n = : 2〜10 (お買い上げ時 n =5) 

ATS 6? :現在の設定を表示 

ATS 6=5 0 

OK 

ATS 8=< n > 

カンマダイヤルするまでのポーズ時間（秒）を設定できますが、固定値 （3 秒）で動作します。 
n =0 〜255 (固定値 n =3) 

ATS 8? :現在の設定を表示 

ATS 8=3 0 

OK 

ATS 10=< n > 扪 

自動切断の遅延時間 （1/10 秒）を設定できますが、動作しません。 
n =1 〜255 (お買い上げ時 n =1) 

ATS 10? :現在の設定を表示 

ATS 10=1 0 

OK 

ATS 30=< n > 

64 K データ通信時、データの送受信がない場合に切断するまでの時間（分）を設定します。 
n =0 〜255 :(お買い上げ時 n =0、 n =0 は不活動タイマオフ） 

ATS 30? :現在の設定を表示 

ATS 30=0 0 

OK 

ATS 103=< n > 

64 K データ通信で、着サプアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。 
n =0 : * n =1 :/ (お買い上げ時） n =2 : ¥または\ 

ATS 103? :現在の設定を表示 

ATS 103=1 0 

OK 

ATS 104=< n > 

64 K データ通信で、発サプアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。 
n =0 : # n =1 :% (お買い上げ時） n =2 : & 

ATS 104?:現在の設定を表示 

ATS 104=1 0 

OK 

ATV < n > 扪 

リザルトコ ー ドの表示方法を設定します。 

n =0 :数字表爪 n =1 :英文字表爪（お買い上げ時） 

ATVI 0 

OK 

ATX < n > 

ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行うかどうかと、接続時の 「 CONNECT 」 に速度を表 
するかどうかを設定します。 

ビジートーン検出：接続先が通話中のとき 「 BUSY 」 応答を送出 

ダイヤルトーン検出： FOMA 端末に接続されているかどうかを判定 

n =0 :ビジートーン検出なし、ダイヤル!•'ーン検出なし、速度表示なし 

n =1 :ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり 

n =2 :ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり 

n =3 :ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり 

n =4 :ビジートーン検出あり、ダイヤル1-ーン検出あり、速度表示あり（お買い上げ時） 

n =0 に設定すると、 AT & E および AT ¥ V コマンドが無効になります。 

ATX 4 0 

OK 

ATZ 

FOMA 端末の AT コマンド設定を不揮発メモリの内容にリセットします。 

ATZ 0 

OK (オフライン時） 

通イ呂中 L ■実行すると、回線を切断 （「 N 〇 CARRIER 」 を表 tt ：) してからリセットします。 

AT 96 V 

FOMA 端末のパージョンを 「 VerX . XX 」 などの形式で表示します。 

AT % V 0 

Verl.OO 

OK 

AT & C < n > 扪 

DTE への回路 CD ( DCD ) 信号の動作条件を設定します。 

n =0 :常 LON n =1 :回線接続状態に従い変化（お買い上げ時） 

n =0 に設定する場合は、接続完了時の 「 CONNECT 」 を送出する直前に CD 信号を〇 N にします。 
回路が切断され 「 N 〇 CARR 旧 R 」 を送出する直前に CD 信号を〇 FR こします。 

AT & C 1 0 

OK 

AT & D < n > 扪 

オンラインデータモードのときに、 DTE から受け取る回路 ER ( DTR ) 信号が ON から OFR こ変 


AT & D 2 0 
OK 


n =0： 状態を無視（常に〇 N とみなす） 

n =1 : ON がら〇 FR こ変わるとオンラインコマンドモードに移行 

n =2 :〇 N から OFR こ変わると回線を切断しオフラインモードに移行（お買い上げ時） 


AT & E < n > 


AT & E 1 0 
OK 


接続時の速度表示仕様を設定します。 
n =0 :無線区間通信速度を表示 

n =1 :パソコンと F 〇 MA 端末間の通信速度を表示（お買い上げ時） 


AT&F 


AT & F 0 
〇 K (オフライン時） 


FOMA 端末の AT コマンド設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

通信中に実行すると、回線を切断（「 N 0 CARR 旧 R 」 を表示）してから戻します。 


AT & S < n > 


AT&SO y 
OK 


DTE へ出力するデータセットレディ ( DR ) 信号の制御を設定します。 
n =0 :常に〇 N (お買い上げ時） n =1 :接続時に 0 N 


25 



































上段：コマンド下段：実行例 

説明 

AT&W 

現在の設定を FOMA 端末に記録します。 

AT & W 0 

0 K 

AT * DANTE 

FOMA 端末の受信レベルを「 * DANTE : < n > J の形式で表示します。 
n =0 :圏外 n =1 : FOMA 端末の受信レベルのアンァナが0または1本 

n =2 : FOMA 端末の受信レペルのアンテナが2本 
n =3 : FOMA 端末の受信レベルのアンテナが3本 

AT * DANTE =? :表示可能な値のリストを表示 

AT*DANTE 0 
* DANTE : 3 

OK 

AT * DGANSM =< n > 

バケット着信呼に対する着信拒否/許可を設定します。 
n =0 :着信拒否設定 OFF 、 着信許可設定 OFF (お買い上げ時） 
n =1 :着信拒否設定 ON n =2 :着信許可設定 ON 

AT * DGANSM ? :現在の設定を表示 AT * DGANSM =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGANSM =0 0 

OK 

AT * DGAPL =< n > [,< cid >] 

パケット着信呼に対して着信を許可する接続先 ( APN ) を設定します。 APN は + CGDCONT コ 
マンドで定義したく cid > を使用します。 

n =0 :着信許可リストに追加 n =1 :着信許可リストから削除 

< cid > を + CGDCONT コマンドで定義していない場合でも、リストへ追加または削除します。 

く cid > を省略した場合は、すべてのく cid > をリストに追加または削除します。 

AT * DGAPL ? :現在の設定を表示 AT * DGAPL =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGAPL =0,1 0 

OK 

AT * DGARL =< n >[,< cid >] 

パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先 ( APN ) を設定します。 APN は + CGDC 〇 NT コ 
マンドで定義したく cid > を使用します。 

n =0 :着信拒否リストに追加 n =1 :着信拒否リストから削除 

< cid > を + CGDCONT コマンドで定義していない場合でも、リストへ追加または削除します。 
< cid > を省略した場合は、すべての < cid > をリストに追加または削除します。 

AT * DGARL ? :現在の設定を表示 AT * DGARL =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGARL =0,1 0 

OK 

AT * DGPIR =< n > 

パケット通信確立時に、発信者番号を通知するかどろかを設定します。発信時、着信時に有効 
です。 

n =0 : APN にそのまま接続（お買い上げ時） n =1 : APN に184を付けて接続 

n =2 : APN に186を付けて接続 

ダイヤルアップネットワークでも通知/非通知を設定した場合— P 17 

AT * DGPIR ? :現在の設定を表示 AT * DGPIR =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGPIR = O 0 

OK 

AT * DRPW 

FOMA 端末が受信する電波の受信電力指標を r * DRPW : く n >」 の形式で表示します。 

AT * DRPW =? :表爪可能な値のリストを表ホ 

AT * DRPW 0 
* DRPW : 0 

OK 

AT+CEER 

直前の通信の切断理由を表示します。 

切断理由一覧 — P 29 

AT+CEER 0 
+CEER : 36 

OK 

AT + CGDC 〇 NT 

パケット通信の接続先 （ APN ) を設定します。 — P 29 

AT + CGDC 〇 NT ? :現在の設定を表爪 AT + CGDCONT =? :設定可能な値のリストを表爪 

AT+CGDC 〇 NT =2," pp | D"."a 
bc "0 

OK 

AT+CGEQMIN 

パケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質）を許容するかどう 
かの判定基準を設定します。 — P 29 

AT + CGEQMIN ? :現在の設定を表示 AT + CGEQMIN =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CGEQMIN =2 0 

OK 

AT+CGEQREQ 

パケット通信の発信時にネットワークへ要求する QoS (サービス品質）を設定します。 — P 30 
AT + CGEQREQ ? :現在の設定を表爪 AT + CGEQREQ =? :設定可能な値のリストを表爪 

AT + CGEQREQ =3 0 

OK 

AT+CGMR 

F 〇 MA 端末のパージョンを表示します。 

AT+CGMR 0 
1234567890123456 

OK 

AT + CGREG =< n > ※ 1 

ネットワーク登録状態を通知するがどうかを設定します。通知される内容は圏内/圏外です。 
n =0 :通知なし（お買い上げ時） 

n =1 :圏内から圏外または圏外から圏内へ移動時 「+CGREG : < stat >」 の形式で通知 
stat =0 :圏外 stat =1 :圏内 ( home ) stat =4 :不明 

AT + CGREG ? : 「+CGREG : < n >,< stat > J の形式で現在の設定と状態を表示 

AT + CGREG =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CGREG =0 0 

OK 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表示します。 

AT+CGSN 0 
123456789012345 

OK 

AT + CLIP =< n > 扪 

64 K データ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示します。 
n =0: リザルトを表爪しない（お買い上げ時） n =1 :リザルトを表爪する 

AT + CLIP ? : r+CLIP : < n >,< m >」 の形式で現在の設定と状態を表示 

m =0 :発信時に相手に番号を通知しない NW 設定 

m =1 :発信時に相手に番号を通知する NW 設定 m =2 :不明 

AT + CLIP =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CLIP =0 0 

OK 

AT + CLIR =< n > 

64 K データ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。 
n =0 :サービスご契約の設定し従う n =1 :通知しない 

n =2 :通知する（お買い上げ時） 

AT + CLIR ? : r+CLIR : < n >,< m >」 の形式で現在の設定と状態を表示 
m =0 : CLIR は未起動（常時通知） m =1 : CLIR は常時起動（常時非通知） 

m =2 :不明 m =3 : CLIR テンポラリーモード（非通知デフォルト） 

m =4 : CLIR テンポラリーモード（通知デフォルト） 

AT + CLIR =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CLIR =2 0 

OK 

AT + CMEE =< n > 581 

FOMA 端末のエラーレポートの有無を設定します。 

n =0 :リザルトコードを使用せずし 「 ERROR 」 を表爪（お買い上げ時） 

n =1 :リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 

n =2 :リザルトコードを使用し、英文字で理由を表示 

n =1 または n =2 に設定すると 、 「+CME ERR 〇 R : xxxx 」 の形式で理由を表示します （ xxxx に 
は、数字または英文字が表示されます)。 - P 29 「エラーレポー!覧」 

AT + CMEE ? :現在の設定を表示 AT + CMEE =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CMEE =0 0 

OK 

AT+CNUM 

F 〇 MA 端末の自局電話番号を r+CNUM : ,< number >,< type > J の形式で表示します。 

number :自局電話番号 

type =129 :国際アクセスコード十を含まない 

type =145 :国際アクセスコード十を含む 

AT+CNUM 0 

+CNUM : ."+81901234567 

8"，145 

OK 

AT + CR =< n > ※ 1 

接続時に 「 CONNECT 」 が表示される前に、通信の種別を表示するかどうかを設定します。 
n =0 :表爪しない（お買い上げ時） n =1 : 「+CR : < serv > J の形式で通信の種別を表爪 

serv=GPRS :パケット通信 serv=SYNC : 64 K データ通信 

AT + CR ? :現在の設定を表示 AT + CR =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CR =0 0 

OK 

AT + CRC =< n > ※ 1 

着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうがを設定します。 
n =0 :使用しない（お買い上げ時） n =1 :使用する 

AT + CRC ? :現在の設定を表示 AT + CRC =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CRC =0 0 

OK 

AT + CREG =< n > ※マ 

ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。 
n =0 :通知なし（お買い上げ時） 

n =1 :圏内から圏外または圏外がら圏内へ移動時 「+CREG : < stat >」 の形式で通知 
stat =0 :圏外 stat =1 :圏内 stat =4 :不明 

AT + CREG ? で 「+CREG : く n >,< stat >」 の形式で現在の設定と状態を表示します。 
AT + CREG =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CREG =0 0 

OK 

AT+GMI 

FOMA 端末のメーカ名を表示します。 

AT+GMI 0 

FUJITSU 

OK 

AT+GMM 

FOMA 端末の製品名を表示します。 

AT+GMM 0 

FOMA F 902 iS 

OK 

AT+GMR 

FOMA 端末のパージョンを 「 VerX . XX 」 などの形式で表示します。 

AT+GMR 0 

Verl.OO 

OK 

AT + IFC =< n ， m > ※マ 

パソコンと FOMA 端末間の□—カルフ□—制御方式を設定します。 
n : DCE by DTE m : DTE by DCE 

0 :フロー制御を行わない 1: XON / X 〇 FF フロー制御を行う 

2 : RS/CS ( RTS / CTS ) フロー制御を行う（お買い上げ時） 

AT + IFC ? :現在の設定を表示 AT + IFC =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + IFC =2,2 0 

OK 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

AT + WS 46=< n > 

AT + WS 46=22 0 

OK 

発信時に使用する無線ネットワークを設定します。発信に影響は与えません。 
n =22: F 〇 MA ネットワーク（固定値） 

AT + WS 46? :現在の設定を表示 AT + WS 46=? :設定可能な値のリストを表示 

AT¥S 

AT ¥ S 0 

El QO VI X 4& C 1 & D 2& S 0 
•.. (中略）.- - SI 04=001 
OK 

現在設定されている各コマンドと S レジスタの内容を表示します。 

AT ¥ V < n > 扪 

AT ¥ VO 0 

OK 

接続時の応答コード仕様を設定します。 

n =0 :拡張リザルトコードを使用しない（お買い上げ時） 

n =1 :拡張リザルトコードを使用する 

+++ 

+++ (非表示） 

OK 

通信中に入力すると、オンラインデータモードが6オンラインコマンドモードに移行します。 
エスケープガード区間は1秒の固定値です。 


※l : &W コマンドで FOMA 端末に記録されます。 

※2 : & F および Z コマンドによるリセットは行われません。 

※3: & W コマンドを使用する前に Z コマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。 
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■ パケット通信 


値 

理由 

27 

APN が存在しないか、または正しくありません。 

30 

ネットワークによって切断されました。 

33 

パケット通信の契約がされていません。 

36 

正常に切断されました。 


■ 64 K データ通信 


値 

理由 

1 

指定した番号は存在しません。 

16 

正常に切断されました。 

17 

相手側が通信中のため、通信ができません。 

18 

発信しましたが、指定時間内に応答がありません。 

19 

相手側を呼出しましたが応答がありません。 

21 

相手側が着信を拒否しました。 

63 

ネットワークのサービスおよびオプションが有効 
ではありません。 

65 

提供されていない処理速度を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を 
受けました。 



数字 

表示 

文字表示 

理由 

10 

SIM not 
inserted 

F 〇 MA カードがセツトされていま 
せん。 

15 

SIM 

wrong 

ドコモ以外の SIM (FOMA 力ード 
に相当する 1 C カード)が挿入されて 
います。 

16 

incorrect 

password 

パスワードが間違っています。 

100 

unknown 

不明なエラーです。 


マンドの補足説明 


■ コマンド名： + CGDCONT = [パラメータ] 

•概要 

バケツト通信の接続先 （ APN ) を設定します。 

•書式 

+ CGDCONT = [< cid > [； PPP " [: , < APN > 
"]]] 


•パラメータ説明 

< cid > :1〜10 
< APN > :任意 

※ < cid > は、 FOMA 端末内に登録するパケット 
通信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 
FOMA 端末では「1〜10」が登録できます。お 
買い上げ時、1には mopera に接続するための 
APN 「 mopera . ne . jp 」 がく' 3には mopera U 
に接続するための APN 「 mopera . net 」 が登 
録されています。 

< APN > は接続先を示す接続ごとの任意の文 
字列です。 

• 実行例 

「 abc 」 という APN 名を登録する場合のコマンド 
(< cid >=2 の場合） 
AT + CGDC 0 NT =2； PPP "," abc n 0 
OK 

• パラメータを省略した場合の動作 
AT + CGDCONT = 

すべての< cid >をお買い上げ時の状態に戻しま 
す0 

AT + CGDCONT = < cid > 

指定した< cid >をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。 

■ コマンド名： + CGEQMIN = [パラメータ] 

•概要 

パケット通信確立時にネットワーク側から通知 
される QoS (サービス品質）を許容するかどう 
かの判定基準を設定します。 

•書式 

AT + CGEQMIN = [< cid > [,. < Maximum 
bitrate UL > [，く Maximum bitrate DL >]]] 
•パラメータ説明 
< cid > :卜 10 
<Maximum bitrate UL > 

:なし（お買い上げ時）または64 
< Maximum bitrate DL > 

:なし（お買い上げ時）または384 
※ < cid > は、 FOMA 端末内に登録するパケット 
通信での接続先 ( APN ) を管理する番号です。 
FCMA 端末では「1〜10」が登録できます。お 
買い上げ時、1には mopera に接続するための 
APN 「 mopera . ne . jp 」 がく' 3には mopera U 
に接続するための APN 「 mopera . net 」 が登 
録されています。 

< Maximum bitrate UL > およびく Maximum 
bitrate DL > では、 FOMA 端末と基地局間の上 
りおよび下りの最低通信速度 ( kbps ) を設定 
します。「なし（お買い上げ時)」に設定した場 
合は、すべての速度を許容しますが、「64」お 
よび「384」を設定した場合、これらの速度以 
下の接続は許容されないため、バケット通信が 
接続されない場合がありますのでご注意くだ 
さい0 
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參実行例 

(1) 上りと下りですベての速度を許容する場合 
のコマンド （<cid>=2 の場合） 
AT+CGEQMIN=2 0 

OK 

(2) 上り 64kbps、 下り 384kbps の速度のみ許容 
する場合のコマンド （<cid>=3 の場合） 
AT+CGEQMIN=3„ 64,384 0 

OK 

(3) 上り 64kbps、 下りすベての速度のみ許容する 
場合のコマンド （<cid>=4 の場合） 
AT+CGEQMIN=4„64 0 

OK 

(4) 上りすベての速度、下り 384kbps の速度のみ 
許容する場合のコマンド （<cid>=5 の場 
合） 

AT+CGEQMIN=5,„384 0 
OK 

• パラメータを省略した場合の動作 
AT + CGEQMIN = 

すべての< cid >をお買い上げ時の状態に戻しま 
す0 

AT + CGEQMIN =< cid > 

指定した< cid >をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。 

■ コマンド名： + CGEQREQ = [パラメータ] 

•概要 

パケット通信の発信時にネットワークへ要求す 
る QoS (サービス品質）を設定します。 

•書式 

AT+CGEQREQ= [<cid>] 

•パラメータ説明 

上り 64kbps、 下り 384kbps の速度で接続を要求 
するコマンドのみ設定できます。各 <cid> には 
その内容がお買い上げ時に設定されています。 
<cid> :1〜10 

※ <cid> は、 FOMA 端末内に登録するパケット 
通信での接続先 (APN) を管理する番号です。 
FOMA 端末では|"1〜10」が登録できます。お 
買い上げ時、1には mopera に接続するための 
APN「mopera.ne.jp」 が、3には mopera U 
に接続するための APN「mopera.net」 が登 
録されています。 

• 実行例 

(< cid >=3の場合） 

AT+CGEQREQ=3 0 
OK 

• パラメータを省略した場合の動作 
AT + CGEQREQ = 

すべての< cid >をお買い上げ時の状態に戻しま 
す0 

AT + CGEQREQ =< cid > 

指定した< cid >をお買い上げ時の状態に戻しま 
す0 


リザルトコード 


■ リザルトコード 


数字 

表示 

文字表示 

意味 

0 

0 K 

正常に実行しました。 

1 

CONNECT 

相手と接続しました。 

2 

RING 

着信が来ています。 

3 

NO CARRIER 

回線が切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けられませ 
ん〇 

6 

NO DIALTONE 

ダイヤル1ンの検出ができま 
せん。 

7 

BUSY 

話中音の検出中です。 

8 

NO ANSWER 

接続完了タイムアウト。 

100 

RESTRICTION 

ネットワークが規制中です（通 
信ネットワークが混雑していま 
す。しばらくたってから接続し 
直してください)。 

101 

DELAYED 

リダイヤル発信規制中です。 


■ 拡張リザルトコード 


数字 

表示 

文字表示 

FOMA 端末ーパソコン 
間の接続速度 

5 

CONNECT 1200 

1200 bps 

10 

CONNECT 2400 

2400 bps 

11 

CONNECT 4800 

4800 bps 

13 

CONNECT 7200 

7200 bps 

12 

CONNECT 9600 

9600 bps 

15 

CONNECT 14400 

14400 bps 

16 

CONNECT 19200 

19200 bps 

17 

CONNECT 38400 

38400 bps 

18 

CONNECT 57600 

57600 bps 

19 

CONNECT 115200 

11 5200 bps 

20 

CONNECT 230400 

230400 bps 

21 

CONNECT 460800 

460800 bps 


ATV コマンドが n =1 (お買い上げ時）に設定されている 
場合は英文字、 n =0 の場合は数字でリザルトコードが表 
示されます。 — P 25 

従来の RS -232 C で接続するモデムとの互換性を保つた 
め通信速度の表示はしますが、 F 0 MA 端末ーパソコン間 
は USB ケーブルで接続されているため、実際の接続速 
度と異なります。 
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■ 通信プ□トコルリザルトコード 


数字 

表示 

文字表示 

意味 

1 

PPPoverUD 

64 K データ通信で接続 ( BC = UDI 、 
+ CBST =116,1,0) 

2 

AV 32 K 

32 K テレビ電話で接続 

3 

AV 64 K 

64 K テレビ電話で接続 

5 

PACKET 

パケット通信で接続 


■ リザルトコード表示例 

ATXO が設定されているとき 

AT ¥ V コマンドの設定に関わらず、接続完了の際 
に 「 CONNECT 」 のみの表示となります。 

文字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

CONNECT 

数字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

1 

ATX 1 が設定されているとき 

• ATX 1、 AT ¥ V 0 (お買い上げ時）が設定されて 
いる場合 

接続完了のときに、 「 CONNECT < FOMA 端末一 
パソコン間の速度>」の書式で表示します。 

文字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

CONNECT 460800 
数字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

121 

• ATX 1、 AT ¥ VI が設定されている場合 w 
接続完了のときに、次の書式で表示します。 
「 CONNECT く FOMA 端末-パソコン間の速度〉 
<通信プロトコル><接続先 APN >/< 上り方 
向 （ FOMA 端末—無線基地局間）の最高速度>/ 
<下り方向 （ FOMA 端末—無線基地局間）の最 
高速度 >」 582 

文字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

CONNECT 460800 PACKET mopera . 
net /64/384 

( mopera . neti ._ t り最大 64 kbps 、 

下り最大 384 kbps で接続したこと 
を表します。） 

数字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

1215 

※レ ATX 1、 AT ¥ V 1 を同時に設定した場合、ダ 
イヤルアツプ接続が正しくできないことが 
あります。 AT ¥ V 0 だけでのご利用をおす 
すめします。 

※2 : AT ¥ V 1 が設定されている場合、く接続先 
APN > 以降はパケツトで接続している場 
合のみ表示されます。 
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